Ks. Maksymilian Piotr Klep 


byly Podprzeorzy XX. Cystersów Szezyrzyckich, 


obecnie Komendarz Kosciola parafialnego w Görze $w. Jana, 


urodzony w Bysinie parafii Myślenickićj, opatrzony SS. Sakramentami, 
zakończył żywot doczesny dnia 3 Czerwca 1882, w 59 roku Życia a 32 
kapłaństwa. Pokój Jego duszy. 


Wyprowadzenie zwłok z plebanii do kościoła nastąpi dnia 4 Czerwca o godz. 6 wieczór, Nabożeństwo 
zaś i odprowadzenie na Omentarz Szezyrzycki w poniedzialek dnia 5 Czerwca. 


Pogrążeni w smutku Bracia Zakonni, zapraszaja na pogrzeb WW. Duchowieństwo, Sąsiadów, Parafian 
i pobożną Publiczność. 


W drukarni „CZASU“ w K::kowie. 


